Ughdarras lonadail: Cathair-bhaile Ghlaschu 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 
0 1 2 3 is còrr iomlan 

1971 219,250 65,310 6,840 714 292,114 

1981 180,973 60,105 9,362 1,436 251,876 

1991 177,829 73,141 14,255 1,908 267,133 





